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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het binnenklimaat in schoolgebouwen nog te vaak 
onder de maat is en dat de hoeveelheid CO 2 in klaslokalen soms twee keer 
zo hoog is als maximaal is toegestaan; 

overwegende dat de gezondheid van leraren en leerlingen en schoolpres¬ 
taties van kinderen lijden onder slechte luchtkwaliteit in schoollokalen; 

overwegende dat de rijksbouwmeester al in 2009 aanbevelingen heeft 
gedaan om het binnenklimaat in scholen te verbeteren, waaronder 
aanpassing van het Bouwbesluit ten aanzien van de ventilatiecapaciteit; 

verzoekt de regering, in overleg te gaan met de rijksbouwmeester, de 
bouwcampus in Delft en het onderwijsveld over het verbeteren van het 
binnenklimaat op scholen en over het bundelen van kennis op landelijk 
niveau, zodat schoolbesturen en gemeenten advies kunnen inwinnen bij 
plannen voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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